وایر شمع پژو 405 تمام سیلیکونی 


وایر شمع پژو 405 کینگ وایر برای خودرو های زیر مناسب است: 
پژو 405 با موتور 07× یا 1800 سی سی 

پرشیا با موتور 2۱07 

سمند با موتور 07× 

پژو ×51 با موتور 2۱07 


این وایر تولید شرکت پارس صنعت کویر معروف به کینگ وایر بوده و از کیفیت و کارایی بسیار بالایی برخوردار است. کابل 
و سری ها از سیلیکون خالص و با کیفیت تولید شده اند. اتصالات فلزی این وایر شمع از فلز آهن گالوانیزه بوده و خاصیت خود 
را در اثر حرارت موتور از دست نمی دهد. تعداد وایر ها در بسته بندی محصول 4 عدد هست. 


خرید وایر شمع کینگ وایر با 12 ماه گارانتی بی قید و شرط بوده و طول عمر 70 هزار کیلومتری 


ویژگی های وایر شمع کینگ وایر 

استفاده از سیلیکون مرغوب و با کیفیت در تولید کابل وایر شمع 
تولیدات کابل و سری های وایر شمع توسط خود شرکت کینگ وایر 
طول عمر 70 هزار کیلومتری 

گارانتی یک ساله بدون قید و شرط 


استفاده از کابل برید دار کلاس ۴ در تولید وایر شمع 


اهمیت تعویض به موقع وایر شمع پژو 405 


وایر شمع هم مثل سایر قطعات خودرو» قطعه مصرفی هست. طول عمر استاندارد وایر شمع کینگ وایر 70 هزار کیلومتر 
است. یعنی پس از گذشت این عدد. قطعه دیگر کارایی لازم را ندارد و برق رسانی را به خوبی انجام نمی دهد. پس باید واير 
قمع ار ود زاین قمع رین ر یه طوی ول هن توبار ایس شم های ستاو یک هرازه قمع بوذ 
تریس شود 


وایر شمع فرسوده برق را به درستی به سر شمع ها نمی رساند و خودرو دچار مشکلات فراوانی می شود. بنابراین توصیه اکید 
ما به عنوان تولید کننده وایر شمع به شما عزیزان تعویض به موقع وایر شمع خودرو است. 


علائم خرابی وایر شمع پژو 405 

خام سوزی و بد کار کردن موتور خودرو 

ایجاد ترک های ریز بر روی قسمت سرامیکی شمع خودرو 
افر انمض قا نوخت 


افت توان خودرو و کاهش قدرت و کاهش شتابگیری خودرو 


